iPhone 與 Android 最好用的水平儀 App（2026）
比較 iOS 與 Android 上最好用的氣泡水平儀 App——精準度、功能，以及哪幾款真的沒有廣告與付費牆也能好好用。
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手機水平儀 App 真的有用嗎？
簡短的答案是：有用。現在的智慧型手機都配備 MEMS 加速度計，精度足以應付家中與工地上的絕大多數抓水平工作。各款 App 的差別不在硬體，而在於 App 讀取感測器的能力、資料呈現的方式，以及它如何處理干擾與校正。
以下就談談好用的氣泡水平儀 App 與令人惱火的 App 差在哪裡，以及 2026 年哪幾款值得安裝。
好的手機水平儀 App 該具備什麼
在比較 App 之前，先弄清楚哪些功能真的重要：
	多種模式——圓形氣泡（平面）、水平校準、垂直吊線與角度量測，分別對應不同的實際工作。
	校正功能——能以已知基準將感測器歸零，因為沒有兩支手機的感測器出廠時是完全對齊的。
	公差提示——以視覺指示先告訴你「快到了」，再說「已經水平」，而不是只給通過或不通過的結果。
	鎖定讀數——固定當前數值，讓你把手機移離表面後仍能讀到量測結果。
	干擾偵測——當磁場扭曲讀數時提醒你。
	沒有廣告——因為當你正把一根角材抵在牆體立柱上時，根本沒辦法關掉彈出視窗。

Bubble Level & Angle Gauge
平台：iOS 與 Android | 價格：免費，無廣告 | 離線可用：是
這是兩個平台上功能最完整的免費選擇。四種量測模式涵蓋所有常見用途。180° 校正系統讓你能對著已知平整的表面校正、儲存多組校正設定，並復原操作失誤。信心指示條即時顯示感測器的穩定度——若附近的喇叭或馬達造成的電磁干擾正影響讀數，App 會在你誤信錯誤數值之前先行提醒。
公差引導系統（OK / NEAR / OUT）是相當突出的功能。它不只顯示一個數字，而是告訴你目前是否落在這項工作可接受的範圍內。當你站在六公尺高的梯子上、無法盯著小數點後的角度看時，這點格外實用。
下載：iPhone | Android
iHandy Level（iOS）
平台：僅 iOS | 價格：免費含廣告，可升級 Pro
最早的一批手機水平儀 App 之一。基本用途下夠準，但免費版有橫幅廣告，工作進行中相當礙事。功能僅限基礎氣泡模式——免費版既沒有角度量測，也沒有校正設定檔。
NixGame 的 Bubble Level（Android）
平台：Android | 價格：免費含廣告
堪用，但介面老舊，廣告出現在螢幕底部，正好是拇指擺放的位置。沒有干擾偵測。應付簡單工作沒問題，卻缺少 Bubble Level & Angle Gauge 那樣的深度。
Clinometer + bubble level（iOS）
平台：iOS | 價格：免費加值
傾斜儀功能不錯，在檢查相機傾斜的攝影玩家間很受歡迎。用於居家修繕時介面不夠直覺，完整功能也需付費解鎖。
你該安裝哪一款？
對大多數使用者而言，Bubble Level & Angle Gauge 是顯而易見的選擇——需要的模式一應俱全，可離線使用，沒有廣告，校正系統也是同級最佳。既然已有功能完整的免費 App，就沒有理由付費或忍受廣告。
如果你只用 iOS 又常拍照，Clinometer 的傾斜功能值得一看；但論施工與 DIY，勝出的仍是 Bubble Level & Angle Gauge。
與實體水平尺的精準度比較
手機加速度計通常可達 ±0.1°–0.5° 的精準度。一把優質的 60 公分專業水平尺約為 ±0.05°，因此手機在極限精度上略遜一籌。但就掛層板、安裝家電與居家 DIY 而言，這點差距無關緊要。至於精密施工或打地基，校正過的實體水平尺仍是專業標準——手機是方便的輔助，而非替代品。
下載最好的免費選擇
Bubble Level & Angle Gauge iPhone 版與Android 版——免費、無廣告、可離線使用。校正與公差功能讓它成為 2026 年最實用的選擇。
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